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V S 100 100 - 250 - 50 

VC - 0.5 - 125 270 


RADIO MARELLI - Mod. 141. Ondc medie da 517 a 1615 kc/s; onde trop. da 2170 a 5800 kc/s; 3 gamme onde OC: ( j a 5350 a 3500 kc/s; 
da 7650 a 11.800 kc/s; da 11.300 a 17.000 kc/s. Media frequenza 455 kc/s; potenza indistorta di uscita 4,5 wa^,_ Consumo 55 watt! 

Per montaggio funicella v. mod. 137. 


































